| ad A 


lekarz 
przeżywszy lat 36, zmarł dnia 3 lipca 1941 roku. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie 


we wtorek 16 grudnia 1941 r. o godz. 8 rano w kościele OO. Jezuitów 
przy ul. Kopernika 


na które zaprasza 


AWOWIAKA 


